130                                              I.   Die Gase.
4. Diagramme eines Diesel-Mo tors von 40PSj, Fig. 43. Die Kornpres-sionslinie liefert im unteren Teile nach dem Tangentenverfahren Exponenten &=1,45, im oberen, wie es der Zunahme der Temperatur (und der Kiihlung) entspricht, kleinere Werte bis &=1,36. Die Expansionslinien weisen bei samtlichen Belastungen wesenllich kleinere Exponenten auf, im unteren Teile rund 1/26, im oberen sogar 1,16 bis 1,18, entsprechend den herrschenden Feuergastemperaturen von gegen 2000°. "Wegen des iinmerhin vorhandenen Einflusses der Kiihlung und des hier nicht ganz ausgeschlossenen Nachbrennens sowie der teilweisen Dissoziation und allmahlichen Riickbildung der Kohlen-saure wahrend der Expansion sind diese Werte nicht vollig identisch mit den adiabatischen. — Uber die nicht normale Form der Verbrennungslinie vgl. Abschnitt 34.
Bei Versuchen an einer kleinen (15 PS) Maschine fand Miinzinger (Dissert. Berlin 1913), daB bei alien Belastungen die Exponenten der Aus-dehnungslinie von Anfang bis Ende stetig zunehmen, und zwar bei den starksten Belastungen von etwa 1,1 bis 1,4, bei schwachen von etwa 1,85 bis 1,48. Fur die Verdichtungslinie wurde durchschnittlich 1,44 gefunden.
t)ber Versuche an 9 verschiedenen Dieselmaschinen mit 30 bis 150 PS in einem Zylinder vgl. Z. Ver. deutsch. Ing. 1916 S. 276, WeiBhaar, Unters. uber den Verlauf d. Verbrennung im Dieselmotor.
27. Das Warmediagramm und  die Entropie der Gase.
Die Warmemengen, die bei beliebigen Zustandsanderungen eines Gases von diesem aufgenommen oder abgegeben werden, lassen sich in ahnlicher Weise, wie dies mit der Gasarbeit im Druck-Volumen-diagrarnm geschieht, durch Diagrammflachen zur Darstellung bringen. Bei den folgenden hierauf beziiglichen Ermittlungen tritt eine bisher nicht erwahnte ZustandsgroBe, die Entropie der Gase, in die Er-scheinung.
Die Warmemenge, die 1 kg eines Korpers enthalt, ist durch seine Temperatur und seine spezifische Aufnahmefahigkeit fur die Warme (spez. Warme c) bestimmt. Die Bestimmungsgrofien der Warme, sofern sie an Korper gebunden st, sind also die Temperatur und die spez. Warme. Bei einer kleinen Zustands-inderung beliebiger Art gibt 1 kg Gas die Warme
ab (oder nimmt sie auf). Aber hierin ist c eine GroBe, die sowohl von der Gasart als von dem besonderen Verlauf der Zustandsanderung abhangt. Dies ergibt sich aus der Warmegleichung
ganz  allgemein, wenn man darin dQ durch cdT ersetzt.   Dann wird namlich
Apdv
--
und mit der Zustandsgleichung
pdv + vdp — RdT
c = cv + AE-~ ..... --------- -y- -
P m Volumenkurve (Tangentenrichtung), also c von beiden abhangig.
Hierin ist c«von der Gasart, -™ von dem besonderen Verlauf der Druck-
dvUm-standen aller Art bewiesen. Mayer berechnete die Aquivalentzahl mittels derrerhohung und dem Gewicht des er warm ten Wassers kann die iibertragene Warmemenge berechnet werden (Kalorimeter).
